連載 : 現代 管 情報 シリ ー ズ 


Sovtek 


は じ め に 


現代 管 の 世界 に お いて は , 時 と し て 予想 も つか な い 
よう な 新 製品 が 発表 きれ る こと が よく あり ます . 

5 月 初旬 頃 に 秋葉 原 の と ある ショ ッ プ の 店 頭 で 発見 
し た Sovtek-6 SC 7 も そん な 球 の ひと つ で す (第 1 
図 ). 

6 SC 7 は , 1940 年 代 前 半 頃 に 位相 反転 (Phase inver- 
ter) 段 や 電圧 増幅 用 に 開発 され た , カソード が 共通 接 
続 の 双 三 極 管 で , 原型 は メタ ル 管 で す . その 後 バ ル ブ 
が GT 管 化 され て 6 SC 7- で T と な り , 同族 と し て は 
12 V 管 の 12 SC 7/GT や 1634 (12 SC 7 Special) が あ 
り ま す 。 


構造 的 特徴 


さて, 6 SC 7 と いう と オリ ジ ナ ル は メタ ル 管 に な り 
ます が , 今回 発表 され た Sovtek-6 SC 7 は , メタ ル 管 
で は な く て 6SC7-GT 相当 の GT (=Glass-Tubular) 
管 で す 。 化粧 箱 に は 6 SC 7 と 表示 され て いま す . 

バル プ ブ の 寸法 は Sovtek-6 SL 7( 原 型 名 : 6H 9C) と 
同じ で ,。 ベ ー ス も 同じ 黒色 で す が , Sovtek-6 SL 7 の 
ベー ス は 符 が 22 mm と 長め な の に 対し て , 同じ 
Sovtek ブラ ンド で も 6SC7 は 18mm と 短め に な 
っ て いる 点 が 異な り ま す . 

管 月 に は 6 SC 7 の 型番 と Sovtek の ブラ ンド 名 , 
原産 国名 や デー トコ ー ド (0401, 0312) が 黒 イ ンク で 印 
字 さ れ て いま す . 

複数 の 製品 を 店 頭 や Web 上 で 確認 し た 結果 ,。 デー 
トコ ー ド が これ ら よ り も 古い も の は 見 当たら な か っ た 


NOV. 2004 


6S ピ / 


の で , Sovtek-6 SC 7 は , 恐らく 2003 年 の 12 月 頃 か 
ら 製造 が 始ま っ た も の と 思わ れ ま す . 

続い て 電極 構造 を 観察 し て みる と , 今回 発表 され た 
Sovtek-6 SC 7 は 。 同 ブラ ンド の 6 SL 7 と 瓜 二 つと 
言っ て よい ほど 外観 が 酷似 し て いま す . 

まず , プレ ー ト は ロシア 製 6 SL 7 (原型 名 : 6H9C) 
に 特徴 的 な 片 持 ち 支 持 の 円 筒 状 で , 灰色 の アル ミク ラ 
ッ ド 鉄板 製 の プレ ー ト は , ステ ム の 両端 か ら 立 ち 上 が 
っ た 太い 支柱 に 溶接 され て いま す . 

電極 を 固定 する 上 下 マ イカ は 長方形 で , 透明 な 上 部 
マイ カ に 対し て 下部 マイ カ は マグ ネシア 処理 され て 白 
く 濁 っ て いま す . 

上 部 マイ カ の 左右 両端 に は プレ ー ト 支柱 に 金具 で 固 
定 さ れ た 山 型 (カマ ボコ 型 ) の サイ ド マ イ カ が 垂直 方 向 
に セッ ト さ れ て お り , 電極 を 管長 に 弾性 支持 し て いま 
す 。 

また 。 上 部 マイ カ に は プレ ー ト 上 端 部 の 舌 片 を 差し 込 
ん で 固定 する た め の ス リッ ト が 設け られ て いま す . 

この スリ ッ ト は , 6 SC 7 で は 6 SL 7 の 現行 品 と 同 
じ く 浅い V 字 の へ り を 横長 に 切り 込ん だ 形状 で す が , 
ロシア 製 の 6 SL 7( 原 型 名 : 6H 9C) は 製造 年 代 に よっ 
て スリ ッ ト の 形状 に 若干 の 違い が あり ます . 

具体 的 に は , 60 年 代 製 の 6 SL 7 (6H9C) で は , 上 
部 マイ カ の 中 央 に は 四角 い ス リッ ト が 入っ て お り , か 
つ プ レー ト 端 部 の 舌 片 を 固定 する た め の ス リッ ト は 横 
に 切り 込み の 無い 浅い V 字 状 に な っ て いま す が , 70 
年 代 以降 の 製品 で は , 浅い V 字 の へ り を 横 に 切り 込ん 
だ 形状 で , か つ 両 ユニ ッ ト 間 の スリ ッ ト は 省略 され て 
いま す (第 2 図 参照 ). 
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< 第 1 図 > Sovtek-6 SC 7 の 構造 的 特徴 


銀色 の グリ ッ ド 支柱 に は , 6 SL 7 同様 に 高 / 特 性 を 
実現 する た め に 極細 の ワイ ヤー が か な り 細 か い ピ ッ チ 
で 巻 か れ て いま す . 

カソード も 6SL 7 同様 に 直径 1 mm の 細い 円 筒 状 
で , ヒー タ は 一 般 的 な へ アピ ン 型 で す が , Sovtek-6 
SL7 も 6SC7 も 欧米 の オリ ジ ナ ル と は 違っ て 。 ヒ ー 


6SL7 (60 年 代 の 製品 ) の 特徴 


両 ユ ニッ ト 間 に 設け られ た 
四角 い ス リッ ト 
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タ が 2 ユニ ッ ト 直 列 接続 と な っ て いる の が ユニ ー ク で 
す . (Sovtek-6 SN 7 の ヒー タ は オリ ジ ナ ル 同 様 に 2 ユニ ッ 
ト 並列 接続 ) 

と ころ で , 6 SC 7 は 2 つの ユニ ッ ト の カソード が 共 
通 接続 され た 双 三 極 管 で す が , Sovtek-6 SC 7 の カ ソ 
ー ド の リー ド は , ステ ム 上 で は ジャ ン パ ー 線 等 で は 繋 


6SC7 と 6SL7 (70 年 代 以 降 の 製品 ) と の 共通 点 


V 字 型 の スリ ッ ト 


設け られ た 小穴 


< 第 2 図 > Sovtek 製 の 6 SC7 と 6 SL 7 の 構 御 約 特徴 


< 第 3 表 > 6SC 7 と 類似 管 の 比較 こ 


三 極 
5=z ト | 


性 (第 4 表 参 照 ) を 見 る と 。6SC7 も 6SL7 も / は 70 
と 両方 と も 同じ で も 。 6 SL 7 の ほう が 6 SC7 より も 
若干 ゲイ ン が 高い こ と が わか り ま す が , 電気 的 に は 両 
者 の 差異 は あま りな いよ うに も 見 えま す . 

この よう な 電気 的 な 特徴 か ら み る と , や は り 
Sovtek-6 SC 7 は Sovtek-6 SL 7 の ピン 接続 を 変更 
し た 改造 品種 と みな し て ほぼ 間違い な いか と 思わ れ ま 
す . 


まとめ 


さて 。 6 SL 7 は デビ ュー か ら 数 えて すでに 50 年 以 
上 の 製品 寿命 を 誇る ベス ト セ ラー 品種 で す が , 6 SL 7 
に 比べ て 特性 的 に も 旧式 な 6 SC 7 を 現代 に 新規 に 復 
刻 生産 する だ け の 理由 は コス ト 的 に も 考え に くい も の 


< 第 5 表 > 6SC7 と 6SL7 の 特性 (CR 結合 増 過 時 ) 
Ebb 王 300 V,。 プレ ー ト 負荷 抵抗 100 KQ 
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が あり ます . 

それ で は 6 SC 7 が 今頃 に な っ て な ぜ 発 表 き れ た の 
か ? が 気 に な る と ころ で す が , それ は ニー ズ が ある か 
ら に 他 な り ま せん . 

そこ で , 6 SC 7 に つい て Web 上 で 検索 し て みる 
と , 米国 の 大 手 電子 楽器 メー カー の Gibson が 1948 
年 か ら 1950 年 代 来 に か け て 製造 し た いく つか の ギタ 
ー ア ンプ で ,。 プ リア ンプ 段 や Phase splitter( 三 位相 分 
割 ) 段 で の 6 SC 7 の 使用 例 が 確認 で きま し た (第 5 表 
参照 )、 他 に も 同じ ギタ ー ア ンプ ・ メ ー カ ー の KEN- 
DRIK で も 保守 用 パー ツ と し て 6 SC 7 の N.O.S (= 
New Old Stock) が 販売 され て いる こと か ら , ギタ ー ア 
ンプ の 世界 で は か つて 6 SC 7 は けっ こう 使わ れ て い 
療 ま う で ず 。 


100 KO 


に た ) 


< 第 6 表 > 6SC7 の 使用 例 (Gibson の ギタ ー ア ンプ ) 


Phase Splitt | Output | Rect. 


Preamp. 


6SJ7。 6SC7 


GA 75 


input 


6SN7 |eLex2|504|2 
6 S] 7x2 6SC7 |6V6x2| 5Y3 |3mmst+1Mic | 2ch |12inch+8inchh14 WI1948-1955 
6S]7,6SC7x2| 6SC7 |6L6x2| 5V4| 4mst+1 Mic 
(2 AX 7) 


ーーーー 


生産 時 期 | 生産 数 量 


channel Speaker 


15 inch 25 WI1950C て 1955| 1247 


※ 1950 年 代 後半 か ら 電 圧 増 由 段 は MT 管 化 さ れ た 


@Sovtek 6 CS 7 の 内 部 を 見 る 

SL 7 (6H9C) を , (1 ) ベ ー ス を 接着 する 前 の 段階 で 
結線 を 変更 し て , 6 SN 7-EH や Sovtek-5 AR 4 等 の 
同社 製 の 最新 の 小型 GT 管 に 採用 され て いる 短い 補 
(18 mm 長 ) の ベー ス に 付け 替え る か , も し く は (2 ) 過 
去 に 生産 され た スト ッ ク の オリ ジ ナ ル の ベー ス (22 
mm の 長い 裕 ) を は ず し て ピン 接続 を 変更 し た 後に 新 し 
い ベ ー ス (18 mm 長 の 短い 裕 ) に 交換 し た 。 の いずれ か 
の 手法 で 生ま れ た 改造 球 と 考え て ほぼ 間違い な いと 思 
いま す . 

この よう に 6 SL 7 の ピン 接続 の 変更 と いう 機械 的 
な 改造 に よっ て 生ま れ た Sovtek-6 SC 7 は 。 オ リ ジ ナ 
ル の 6 SC 7 と は 特性 が 異な る の で , い くら 差し 替え 
が で きる と いっ て も ,。 厳密 に 言う と 6SC7 の 型番 を 
名 乗る こと に は 異論 が ある の は 当然 の 事 か 思い ます . 

し か し な が ら 。 せ い ぜ い ヴィ ン テ ー ジ の ギタ ー ア ン 
プ の 保守 用 等 と いう 限ら れ た ニー ズ の た め に 既存 の 球 
を 改造 する こと は , 現代 管 の 世界 で は コス ト 的 に 見 て 
も ご く 自 然 な 成り 行き で 。 マイ ナー チ ェ ン ジ 的 な 発想 
で よく 行わ れ て いる こと で す 。. 

6 SC 7 を オー ディ オ の 世界 で 使う こと は 現在 で は 
あま りな いか と 思い ます が , この よう な マイ ナー な 電 
圧 増 候 用 の GT 管 で すら , 調べ 出す と 色々 な こと が わ 


NOV. 2004 


ロシア 製 オ イル コン 


< 第 7 表 > 6 SC 7 と 6 SL 7 の ピン 接続 


か っ た の は , 私 に と っ て 新た な 発見 の 連続 で し た . 

最後 に 余談 に な り ま す が , 今回 の 記事 を 書く に あ た 
り 。6 SL 7 や 6 SN 7 の サン プル を 集め る た め に 旧 ソ 
連 や 東欧 製 の 球 の 品 揃え が 豊富 な 秋葉 原 の シ ョ ッ プ を 
訪れ た 時 , 珍し いも の を 見 つけ まし た . 

それ は ロシア 製 の オイ ル ・ コ ン デ ン サ ー で , お そら 
く 本 邦 初 公開 で は な いか と 思い ます . (MJ 誌 10 月 号 に 
広告 が 出 て いま す の で , 気が付い た 方 も お られ る の で は な 
いか と 思い ます .) 形 状 は 角 型 の 金属 ケー ス 入り で 容量 
は 0.25F, 0.51 /F。 1 wF。 2 4F の 4 タイ プ あ り , 
耐圧 は いずれ も 1 KV で す . 

これ ら は 80 年 代 後半 か ら 90 年 代 初め に つ く られ 
た 製品 で 。 メー カー は 2 種類 あり , 0.25 /F 以外 は シ 
ベリ ア に 所 在 す る Novosibirsk(Sovtek-6 SN 7 の メー 
カー) の 製品 で す . Novosibirsk の オイ ルコ ン は 外装 
が 赤 茶 色 に ペイ ント され て いま す . 

耐圧 と 容量 の わり に は 小型 で 丁寧 に つく られ て お 
り , いつ か 使っ て みよ うと 思い , 容量 の 少な いも の を 
2 種類 購入 し た 次 第 で す . 

真空 管 を 含め て こう いう 珍し いも の と の 出会い が あ 
る の で アキ バ 通 い は や め ら れ ま せん 。 


に 


